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Mehrphasenstrome.
dem der Belastung bei unterbrochener Phase 3.   Sie ist nach Gl. 123
fur i)a = 0 und t)0 == 0,
Die Spannung zwischen   der Klemme der unterbrochenen Leitung und dem Stern-
Fig. 87 a. punkt der Belastung ist daher
1st nun der Leitwert   der Phase 3  nicht Null sondern  t)3,   so ist nach Gl. 123
und
e >125a) ;
Durch Division der GL 125 und 125 a erhalt man daher
Man tragt also P3P0 so auf, dafi
dann ist OP0 die gesuchte Spannung des Sternpunktes.
Haben yi und 2/2 den gleichen Phasenwinkel, so liegt der Punkt P0' auf P^PZ', hat auch y% denselben Phasenwinkel wie y± und y2? so liegt P0 auf der Geraden P3P0'.
b) Ist ein neutraler Leiter vorhanden, so setzt man das Ver-fahren wie folgt fort. Ohne neutralen Leiter warnder an die Linien-spannung P12 angeschlossen, und diese verteilt sich auf die beiden Zweige nach MaBgabe ihrer Scheinwiderstande oder im umgekehrten Verhaltnis ihrer Leitwerte.
